DİN ÖĞRETİMİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 


TÜRKİYE GENELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2019 VE 2020 YKS 


16000 


14000 


4000 


2000 


İlk 100 İlk 500 


e 
4353 oç 
e 3054 31 
1673 yag, 2 
a ce İlm 
23 19 96 109 168 
0 F d 


VERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 


7023 


iik1000 ilk5000 İlk10.000 İlk15.000 İlk20.000 İlk30.000 İlk40.000 jİlk50.000 İlk 100.000 


m2019YKS m2020 YKS 


Türkiye Geneli Anadolu İmam Hatip Lisesi 2019 ve 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) veri- 


lerine göre her derece aralığında 2020 yılı verilerinde artış olduğu görülmektedir. 2020 YKS'de Sözel, 


Sayısal, Eşit Ağırlık, Dil, TYT alanlarında sınav puanına göre, 


e İlk yüzde 19 öğrenci, 


* İlk beş yüzde 109 öğrenci, 


e İlk binde 214 öğrenci, 


* İlk beş binde 964 öğrenci, 


* İlk on binde 1.673 öğrenci olduğu tespit edilmiştir. 
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İmam hatip okullarında Akademik Danışma Kurulları ile okulların akademik camia ile irtibatı 
kurulmakta, 2023 Vizyon Belgesi'nde belirtildiği gibi öğrencilerin entelektüel yönleri geliştirilerek bir 
üst öğrenime hazırlanmakta ve her okula kendi vizyonunu daha da geliştirme imkânı bulmaktadır. 


Hedef 2022 çalışmalarıyla 2022 yılında bu başarının daha da artacağı düşünülmektedir. 


Şekil 1: Türkiye Geneli Mezun Öğrencilerle Birlikte Anadolu İmam Hatip Lisesi 2020 ve 2021 YKS 
Dereceleri 
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Şekil 1’e göre, YKS 2020 ve 2021 verileri incelediğinde mezun AİHL öğrencileri ile birlikte 
* 2020 YKS'de ilk 100'de 27 derece; 2021 YKS'de ilk 100'de 42 derece, 

* 2020 YKS'de ilk 500'de 147 derece; 2021 YKS'de ilk 500'de 200 derece, 

* 2020 YKS'de ilk 1000'de 279 derece; 2021 YKS'de ilk 1000'de 387 derece, 

e 2020 YKS'de ilk 5000'de 1.271 derece; 2021 YKS'de ilk 5 binde 1.658 derece, 

e 2020 YKS'de ilk 10 binde 2.392 derece; 2021 YK“'de ilk 10 binde 3.138 derece, 

e 2020 YKS'de ilk 15 binde 3.528 derece; 2021 YKS'de ilk 15 binde 4.533 derece, 

e 2020 YKS'de ilk 20 binde 4.658 derece; 2021 YKS'de ilk 20 binde 5.933 derece, 

e 2020 YKS'de ilk 50 binde 11.837 derece; 2021 YKS'de ilk 50 binde 14.611 derece, 

e 2021 YKS'de ilk 100 binde 26.169 derece; 2021 YKS'de ilk 100 binde 31.090 derece yer 


aldı. 
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